الوقاية من الأسلحة الكيميائية 
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او لا : ماهى الأسلحة الكيميائية RA Se‏ 
ثانيا : و سائط استخدام الاسلحة الكيميائية E a‏ 
ثالثا : انواع الاسلحة الكيميائية ل ا EA‏ 
رابعا : دلائل استخدام العدو للاسلحة الكيميائية ی 0 
خامسا : الوقاية الفردية من الاسلحة الكيميائية 0 
سادسا : كيفية تصنيع قناع واقي محليا ع E‏ ا E‏ 
سابعا : الوقاية الجماعية من الأسلحة الكيميائية E‏ 
كيف يتم تر كيب الصمام في الحائط 5 40 


كيفية استخدام ملجئ الوقاية الكيميائي الجماعي : 5 


N N N‏ تن تن تله حبر 


٠١‏ اولا : ماهي الأسلحة الكيميائية 


هي احدى انواع الاسلحة المصنفة ضمن اسلحة الدمار الشامل والمحرمة 
استخدامها دو ليا .. وتكون بتزويد رؤوس الصواريخ او القنابل بمواد كيميائية 
لها تأثير مباشر على الانسان ومدى التأثير حسب نوع المادة الكيميائية 
المحقونة في السلاح .. 


٠‏ ثانيا: وسائط استخدام الاسلحة الكيميائية 


.)١(‏ الطيران بكافة انواعه بالقصف او الرش كمبيد 
(۲). صواريخ ارض - ارض 


(۳). قذائف المدفعية 


٠‏ ثالثا : انواع الاسلحة الكيميائية 


) الغازات الخانقة ( االداي فوسجين‎ .)١ 

)فال ایو( ی )كس ) (اسارین [اشايون) 
*). مسممات الدم ( حامض الهيدر وسيانيك ) 
مولدات البثور ( الخردل ) 

ه). الغازات المقيئة ( داي فتيل كلورو آرسين ) 


5). غاز المسيل للدموع ( كلورو فورم ) 
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>٠‏ رابعا : دلائل استخدام العدو للاسلحة الكيميانية 


.)١(‏ اخلاء العدو لمنطقة محاذية لجبهة القتال بشكل مفاجئ او وصول 
معلومات عن توزيع البسة وقاية كيميائية بين صفوف العدو 

. طائرة معادية على ارتفاع منخفض وخلفها سحابة دخانية كثيفهة 

. اصوات انفجارات خفيفة للصواريخ او القذائف 

. وجود قطرات زيتية على اوراق الاشجار والاعشاب 


. موت مفاجئ للحيوانات الصغيرة وحركة غريبة للطيور 
٠‏ خامسا : الوقاية الفردية من الاسلحة الكيميانية 


.)١(‏ ارتدي القناع الواقي ( نظامي ) او ( المحلي الصنع ) وسنذكر لاحقا 
كيفية تصنيع قناع واقي محلي 


(۲). قم يتبليل جسدك بالكامل بالماء والصايون 


(*). المواد الكيميائية السامة اجمالا صنعت لتكون اثقل من الهواء لذلك هي 
ا ١‏ في الاقبية والمغر التي تحت الارض اذا عليك ان تصعد اعلى 
الابنية للتخفيف من تأثير المواد الكيميائية 


.)٤(‏ لاتقترب من اي قطرات زيتية موجودة حولك واعلم انها تتبخر لتعطي 
المواد السامة بل يجب عليت الابتعاد عنها وبسرعة 


٠‏ سادسا : كيفية تصنيع فناع وافي محليا 


ننوه هنا لامر مهم ان ذرات الفحم تستطيع امتصاص الغازات السامة. المواد 
المطلوبة : 

كأس كرتون عدد ۲ » قطع من القطن » قطع من القماش الخام » خمس 
ملاعق من الكربون النشيط أو الفحم المهروس » مطاط و لاصق 

طريقة الصنع: 

'نقوم بعمل عدد كبير من الثقوب أسفل الكأسين الكرتون ونقص أحد 
الكأسين إلى النصف. 

نمسك بالنصف السفلي للكأس المقصوص ونضع بداخله قطعتين من 
القطن و كمية خمس ملاعق كبيرة تقريبا من الكربون النشيط أو الفحم 
الطبيعي المجروش ثم نضع قطعتين من القطن ونغلقه بالكامل بقطعة من 
القماش الخام من الأسفل والأعلى .. ثم نضع هذا النصف من الكأس في الكأس 
الكبير. 


نقوم بفتح ثقوب لإدخال المطاط حيث سيكون على الأطراف العلوية 
لنتمكن من وضع الكأس بإحكام على الوجه و يوضع المطاط على الأذن مع 
الانتباه لإغلاق كافة الفتحات التي من الممكن أن تقوم بتسريب الهواء الملوث 
إلى المجرى التنفسي أو داخل الجسم. 

يمكن حماية العينين باستعمال نظارة السباحة كما يجب إغلاق كل 
الفتحات بالجسم كفتحة الأذن بقطعة من القطن و في حال وجود مغطس 
من الماء يفضل النزول فيه حتى فترة زوال تأثير المواد الموجودة وتحسبا 
لدخول المواد الضارة عبر الجر وح أو المسامات في الجلد. 


٠١‏ سابعا:الوفاية الجماعية من الأسلحة الكيميائية 


و سندكر هنا تفاصيل بناء ملجئ وقاية كيميائي جماعي 
التصميم : 


.)١(‏ بناء غرفة قوية ومحكمة الاغلاق على سطح بنائك بطول ٣‏ م وعرض 
٣‏ م وارتفاع ٠.١‏ م.. تجنب البناء تحت الارض او في المغر لان المواد 
السامة اثقل من الهواء لذلك تتسرب لاي منطقة منخفضة عن سطح 
الارض وتبقى فيها لفترة طويلة .. 

(۲). وضع كاو تشوك مطاط على (ملبن الباب- برواظ الباب - كشف الباب ) 
وتأكد جيدا بان الباب اصبح محكم الاغلاق تماما ولايوجد به اي فتحة 
او تقب لضمان عدم تسرب الغاز من الخارج باتجاه الداخل يجب عدم 
بناء نافذة للغرفة 


(9). وضع جرة من الاوكسجين داخل الغرفة بشكل دائم 
من لايمتلك جرة اوكسجين يمكنك تفريغ جرة غاز المنزل واعادة 
ملنها بالهواء عند اي محل لتعبثتها يالهواء 


(4). صمام عدم رجوع وهو موجود في محلات الادوات الصحية ) شراقة 
e‏ 


٠‏ كيف يتم تر كيب الصمام في الحائط 


يتم ذلك باحداث فتحة في اسفل الحائط ووضع انبوب 4 انش يعني ثلاث 
ارباع الانش ثم احكام الانبوب مع الحائط بحيث تكون فتحة خارج الملجئ 
وفتحة داخل الملجئ 

تركيب صمام عدم الرجوع مع الانبوبة من داخل الغرفة وليس من خار جها 
ملاحظة : مانحصل عليه في النهاية هي غرفة محكمة الاغلاق تماما و لايسمح 
للهواء بالدخول من الخارج لداخل الغرفة بل فقط يسمح بالهواء بالخروج من 
داخل الغرفة باتجاه الخارج عن طريق صمام عدم الرجوع .. 
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كيفية استخدام ملجن الوقاية الكيميائي الجماعي : 
يجب ان تكون هناك كمامة ( قناع واقي ) واحد على الاقل في البيت 
العائلي ويفضل ان يكون لرب الاسرةاو لشخص قوي البنية موجود في 
الاسرة بشكل دائم .. 


عند التعرض لضربة كيماوية يقوم هذا الشخص بار تداء الكمامة فورا 
وينتقل الجميع الى الملجىئ المضاد للكيماوي .. 


. ان حدثتاي حالات فقد وعي لاي فرد بالعائلة بسبب الغاز الكيماوي فان 


الشخص المرتدي للكمامة عليه سحبهم الى الملجىْ المضاد للكيماوي 
باقصى سرعة . 


. عند وصول كل افراد العائلة للملجنْ يقوم الشخص المرتدي للكمامة 


باغلاق باب الملجنىّ و يفتح اسطوانة الاو كسجين او الهواء فورا ولا 
ينزع عنه الكمامة الا بعد مرور بعض الوقت اي بعد مرور حوالي"؟ دقيقة 
بعد فتح اسطوانة الاو كسجين او اسطوانة الهواء .. 


. ضغط الغاز النقي في الغرفة سيكون اكبر من ضغط الغاز السام الموجود 


خارج الغرفة وبالتالي يتم تنظيف جو الغرفة تلقائيا وطرد اي غاز سام 
لخارج الغرفة عن طريق صمام عدم الرجوع فقط .. 


. صمام عدم الرجوع لن يقوم بادخال اي غاز سام لداخل الغرفة بسبب 


تصميمه الفني الذي يسمح بخر وج الهواء من الغرفة وليس بدخوله من 
خارج الغرفة .. 


مدة البقاء في الملجئ الكيميائي يجب ان لاتقل عن ” ساعة وهي اقصى 
مدة لبقاء الغاز الكيميائي في الجو . 


تنويه : يعتبر هذا الملجئ من الناحية الفنية مضادا وواقيا لكافة انواع الغازات 
السامة والكيماوية بشرط التقيد بتعليمات التجهيز الممتاز والاستخدام الجيد 


